25. Verlauf der Druckkurven im allgemeinen.
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inWorten: Die Summe der imGaseneu entstandenen Warme cv- (T%—T±) und der f ortgeieitet en Warme Q ist gleich dem Warmeaquivalent der abs. Gasarbeit A L.
Der Unterschied im Druckverlauf bei den verscliiedenen mog-lichen Verdichtungsarten wird lediglich dadurch bedingt, wieviel von der jeweils aufgewendeten Verdichtungsarbeit als Warme im Gase ver-bleibt und welcher Teil durch Leitung oder Strahlung f ortgeieitet wird. Bei isothermischer Verdichtung (Abschn. 23) geht die ganze Verdichtungsarbeit als Warme ins Kiihlwasser, bei adiabatischer Verdichtung bleibt sie im Gase. Die beiden Verdichtungslinien verlaufen dem-entsprechend verschieden.
Bei vorhandener Kiihlung entsteht ein Druckverlauf unter der Adiabate nach AB^ AB^; erst wenn so viel Warme abgeleitet wird, als das Aquivalent der absoluten Verdichtungsarbeit betragt, fallt die Verdichtungslinie auf "die Isotherme ABi9 Fig. 36.
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1st die Kiihlung so stark, daB wahrend der ganzen Verdichtung die Temperatur stetig fallt, so entsteht AB^.
Wird wahrend der Verdichtung nicht gekiih.lt, sondern erwarmt, so erhalt man ABZ. Selbst ein Verlauf nach AB§ ist moglich, z. B. bei gekiihlten Schleudergeblasen, wo das Gas im Inneren durch Beibung und Wirbel erhitzt und gleichzeitig von aufien gekiihlt wird.
Bei der Ausdehnung unter Warmezufuhr wird, solange die Temperatur fallt (T2 <T1), stets die ganze zugefuhrte Warme (Q) und auBerdem ein Teil der Eigenwarme des Gases, cv(Ti — T2), in mechanische Arbeit umgesetzt. Aus der Warmegleichung fiir Ausdehnung
geht dies, wenn sie in der Form
geschrieben wird, unmittelbar hervor. namlich
